8. Субота 10 (23) серпня 1902. 


Рік ХП. 


Виходить у Львові ко 

ҳня (крім неділь і гр. 

кат. сьвят) о 5-ій го- 
динї по полудня. 


Редакция | 
Ядмінїстрация : уахця 
Чарнецкого з. 13. 


Письма приймають ся 
айп Франковакі. 


Рукописи звертають ся 

Зи на окреме жадена 

і за аложенєм оплати 
почтової. 


Реклямациї незапеча- 
таві вільні від оплати 
почтової. 


«ту он РФОТАЧИ ОЇ о 


НАРОДНА ТАСОВ 


Додаток до „Газети Львівско 


Передплата у Львові 
в агенциї дневників 
пасаж Гавсмана ч. 9 і 


в ц. к. Отаростнах на 
провінциї : 

на цїлий рік К 460 

на пів року , 2:40 


начвертьроку, 120 
місячно --'40 
Поодиноке число 2 е. 


8 почтовою пере- 
силкою: 


на цілай рік К 10:50 
і на пів року „ 510 
1“, на чверть року, 270 


місячно . . . -- 80 
Поодиноке число б с 


очевидно на ціли осягненє порозуміня і вирів- і рівномірного обезпеченя обосторонних інте- 
нанє що-до деяких ще ріжниць і суперечно-'ресів в рамах митової тарифи. Розходить ся 
стий, а передовсім на перший плян висувають |о те, щоби Лвестраї не роблено перепон в про. 
ся тут оплати, яких Угорщина домагає ся від'дукциї, не обмежувано єї конкуренцийної си: 
ввожених з Аветриї сирих плодів, а з австрий-Іли, і не доведено до того, щоби заграничні 


Вісти політичні. 


(До ситуациї. -- З австро-угорскит перєгово- 


рів. — З македоньского комітету). мито 


боку знов оплати від впроваджених 
з Угорщини готових виробів. Речник аветрий- 


З Будапешту доносять, що президент 
ского правительства нераз вже з притиском 


угорекого кабіпету Сель і міністри Люкач, Да- 
рані і Лянг відіхали до Відня, де як звістно 


22 на те, що віднова австро-угорекої 

А Б 5 г і 
розпічнуть ся переговори в справі угоди 1 я ун 
Ї 


злученої з нею ревізиї автономічної 


рової тарифи. В добре поінформованих кру- 
гах ходять вісти, що рада державна збере ся 
аж в перших днях жовтня. Та вість видає ся 
імовірною, коли возьме ся на увагу, що пра- 
вительственні предложеня, над якими має пар- 
лямент радити, ще не виготовлені і що др. 
Кербер перед екликанєм ради державної му- 
сить відбути ще кілька конференций з предеї- 
дателями поодиноких к клюбів в БЕ иацио- 
нальних. Ті конференцлі займуть імовірно так мала що відпирати, бо против неї не почьнено 
богато часу, що у вересни не богато єго ли-|ніякої нарасти, 
шить ся на парляментарні наради. — З пар-| приневолена на случай угорекої закраски ми- 
ляментарних кругів доносять до бталег ТаєРіаі- | тової тарифи, боронити ся, наколи би там 
бу, що порушений в парляменті в наглім вне-! більшу признано охорону сільокому господар: 
сеню проєкт закона о відшкодовано громад за 
веденє порученого круга діланя, внесе прави- 


вимагає якихсь окремих користий, Угорщина 


не має, як запевняють, 
і справді в цілій добі аветро-угореких перего- 
ворін не вказано ніякого аветрийсекого дома- 
ганя, яке по основнім розелїдї і при вимірі 
повної справедливости, можна би було назвати 
неоправданим або далекосяглим. Угорщина не 


ству, а ослаблено охорону промислу -- і му- 
сіла би домагати ся рівномірного узглядненя 
тельство імовірно вже на осінній сесиї ради! рільничих і промислових інтересів обох поло- 
державної. Приготовляючі роботи до того про" | видь держави. Справедливість вимагає поли- 
єкту і обчисленя вже м йже покінчені. шити односторонні домаганя, і можна споді- 

Нинїшна нарада міністрів-президентів при | вати ся, що наколи заводові міністри засядуть 
участи дотичних ресортових міністрів, має! до спільного стола, то дійдуть до порозуміня 


митової тарифи, не може бути осягнена з на-| 
рушенєм австрийских інтересів. Австрия не | справедливости. 


в нічім потерпіти,! 


вироби лекше переходили через нашу границю, 
коли тимчасом против нас оплати щораз під- 
висшують. Австрия не вимагає нічого, лише 
справедливости, а домаганя, які 
в Ратот, в Гпль, які тепер ще будуть поно- 
влені у Відни, вимагають лише переведеня 


ставлено 


З нагоди македоньского конгресу, котрий 
оногди розпочав свої наради в Софії, органі- 
зация македоньских революцноністів розбила 
ся на дві групи. Безпосередною причинсю 
розбитя було те, що 30 прихильників Зончева, 
котрі уконституовали конгрес, не хотіли узна- 
ти важности мандатів кількадесяти делегатів 
Їз партиї Сарафова. Супротив того веї делегати 


противно Аветрия була би |з партиї Сарафова урядили сецесию і розпо- 


чали наради окремо під проводом Станічева. 
Ся група числить 65 делєгатів. -В часі нарад 


І над роздвоєнем Зончев закидав Сарафови, що 


видав безправно 1, міліопа франків і не пред- 
ложив квітів. Сарафов відповів, що 100.000 
фр. коштувала єго агітация в Румунії, а 25 
тисячів видав на заснованє комітету в Цар- 
городі. На се Зончев заявив, що в Царгороді 
не істнує ніякий комітет. Дальше закинено 
Сарафови, що пірванє місионарки Міс Стоне 


роздумувати. Дві або три години розбирав, |і почали єго точити, повзали під одежу, щоби 


що би зробити, але що хвилі инакше рішав ся, 
мучений і кидгний сюди й туди різними при- 
пущенями і гадками. 

5 В кінци прийшла єму гадка, що видалась 
єму льогічною 1 практичною. Буде уважати 
поки не надійде який небудь селянин без- 
оружний , без жадного небезпечного зпаряду. 
Він вибіжить напротив него і даеть єму зро- 
зуміти, що він єму видає ся в полон. Опісля 
зняв шелом , що міг єго легко зрадити , і вса- 
див обережно голову в отвір. 

Нїкогісько не було видко. Далеко на 
право стелив ся з комина дим. Певно се дим 
з кухонної печи! А на ліво на кінци довгої 
алеї вносив ся украшений вежами замок. 

Він чекав аж до вечера, голод дошкуляв 
чимраз більше. Яхадного звуку не було чути, 
хиба краканє ворони, або глухий гуркіт в єго 
животі. 


Гю де Мопассан. 


Пригода Вальтера Шнаффе 


(Конець). 


Тимчасом запала темна ніч, чорна, тем- 
ненька ніч. Він не ворушив ся, лиш дрожав 
при кождім найменшім шелестї — при шелеетї, 
який веде з собою темнота, як лист осики. 
Він мало-що не втік перед кріликом , що еко- 
чив над берегом ями. Крик сичів роздирав єго 
серце, переймав єго холодним страхом. Сей страх 
діймав як рана. Широко отвирав свої очи, щоб 
пробити темноту, а що хвилі здавало ся єму, 
що чує кроки. І знов залягла ніч. 

По безконечних годинах смертельного Він протягнув ся у своїй криївці 1 за- 
страху, побачив через дірку, що небо ясне.| спав неспокійним, болесним сиом, сном умира- 
Єму стало значно лекше, напруженє нервів; ючого з голоду. 
минуло, очи примкнули ся: він заспав. Рання зоря знов збудила єго. 

Коли прокинув ся, сонце стояло високо; Наново зачав він розглядати ся. Але 
Певно вже було полудне. Ні один звук ме | краєвид був пустий як вчера, і новий страх 
Шереривав сумної тишини піль; а Вальтер|напосів мозок Вальтера Шнаффеа: Страх пе- 
Шкваффе завважав, що єго мучить діймаючий ред голодовою смертию! 
одод. Він бачив себе на споді своєї криївки, 

Він підняв ся і зробив пару кроків; ноги як з замкненими очима лежав на плечи. Зьві- 
медви єго несли. Він знов сів, і знов почав рятка, малі зьвірятка спішили до єго трупа 


дістати ся до єго зимиої шкіри. Великим во- 
рон виклював єму острим клювом очи. 

І він майже збожеволів, думав, що зараз 
умре, що вже не ветане. І вже зірвав ся, що- 
би на все відважитя ся, все злегковажи ти, 
щоби впасти до села, коли нагло побачив пе- 
ред собою трох селян, що йшли в поле, з ви- 
лами на плечи. І в одній хвилинці знов схо- 
вав ся до своєї криївки. 


Але коли вечер затемвив рівнину, він 
зігнений, з страхом і бючим серцем справив 
ся на дорогу до замку. бму здавало ся, що 


ліпше показати ся в замку, як в селі, що пі- 
сля єго гадки була страшнійша, як клітка 
тигрів. 

Вікна в партері замку були осьвічені. 
Одним, що навіть було отверте, добував ся 
сильний запах печеного мяса. Сей запах до- 
ходив не лиш до носа, але й до серця Валь- 
тера Шнаффса і наповнював єго душу очай- 
душною відвагою. 

І зовсім нагло, зовсім нехотячи показала 
ся в вікні єго голова з шеломом. 

Осьмеро слуг сиділо коло великого стола 
і їло вечерю. Нагле одному дівчати застрягла 


страва в, роті, горня випало з руки, а очи 
впялили ся упрямо в один предмет. 
Всі звернули свій зір в ту саму сто- 


рону. 
Побачили неприятеля ! 
Боже! Прусаки напали замок... 


су 


Ба 


- 


наступило через єго прихильників і за єго Р1- | чений для присилки творів 


домостию. Конгрес другий вже замкнув свої 
наради. Говорять, що болгареке нравительство 
наміряє розвязати оба комітети. 


а анааан аы шопиланвлюнючалеця поз з 


З орвинкигмь 


"Львів дюн 22 20 серпня 1902 
— Доповнаючий вибір. Ц. к. Намістництво 
розпиєало на день 18 вересня с. р. доповняючий 
вибір посла до сойму з куриї міст  Горанці-Ясло 
на міспе п, Жигмонта Яворекого, що зложив свій 
мандат і па день 30 вересня с. р. з курпї біль. 
ших  посілостий округа Яворів-Мостиска-Чесанів 
на міспе дра Володимира Козловского, який також 
зложив свій мандат. 


В митрополичій палаті відбулася поред- 
вчера парада тїенійшого кружка Русинів, духов- 
них і еьвітекых, шід проводом Впр. Митрополита 
в справі поїздки Русивів до Риму з нагоди 25- 
літного понтифікату Є. Сьвятости Цанпи Льва ХІН. 
По шеришій розправі рішено на день 9-го п. ет. 
вересня на год. 5 по полудни в салі „Пародного 
скликати ширші збори визначнійших Руси- 
зі Львова 1 з цілого 


нів духовних і сьвітоких, 
краю, щоби сею справою  заінтересувати ширпії 
круги рускої сусіїльности і шоби поїздка випала 
достойно і ведичаво. Зборам буде предложений 
начерк пропамятного письма, яке Впр. митрополит 
яко провідних поїздки, вручить Єго Оьвятости 
Паті. Відозву до участи в зборах дня 8 вересня 

видасть Впр. митрополит до рускої інтелігенциї 
і она буде розіслана до всїх визначнійших Руси- 
нів духовних і сьвітеких, а окрім того появить ся 
окремо відозва Вир. митрополита до руского на 
реду в справі участи в поїздці до Риму. На сих 
днах появить ся також архперейске посланіє Вир. 
мптрополита в справі конгрегациї де ргорабапда 
110, лка була останнимя часами предметом розправ 
на многих деқканальних соборчиках. Поїздка до 
Риху мав відбути ся в другій половинї жовтня, 
а авдивнция Русинів у сьв. Огця між 27 а 26 к. 
ст. жовтня. 


— Гр.-кат. епископокий Ординарият в Ста- 
нисзавові іменував на три літа при іспитах на 
учителів народних шкіл в Оганчславові комісарем 
Ординарияту о. мітрата Фациєвича, а екзамінато- 
ром о. Ізана Порайка,. 


Конкурс на словар унраїньскої мови. 
Па премію імени Миколи Костомарова за уложене 
„Словаря малорусскаго нар%чія“ з поясненем слів 
у великорускій мові, 
демія новий конкурс на три рока; 


розписала петербурска ака- | мало, на загальне жаданє родичів, 
речинець, озна- | вересня с.р. о 


кінчить ся 1 січня 
1905 р. Премія виносить чотири тисячі рублів 
враз з процентами, які паростуть від сеї суми від 
р. 1831 по день признаня премії. 


-- 3 Відня доносять приватно, що наступи- 
ло вже роздане робіг при будові зелізниці Самбір- 
Ужок (угорска границя). Роботи одержали: льос 
9 п. Рапиїнгер з Перемипіля; льосп 101 11 п 
Центнер; аьое 12 п. Бернштайн; . льоси 13, 14, 
15 ії 16 п. Вайнер; а льоси від 17 до 20 включно 
п. Гвальберт Зембицкий. 


Нещаслива подія. Послугач міского теа- 
тру, Михайло Якимяк, впав вчера зі сцени через 
отвертий спуст до пивниці ва бетоновий поміст 
і потовк ся так тяжко, що завізване  поготівле 
ратункової етациї відвезло вго в непритомнім стані 
до загального шпиталя. 


Злодійска зухвалість. Около 2-0ї години 
в ночи вирізав якийсь зухвалий злолїй 1шибу в 
партеровім вікнї помешканя Шосифа Штанда при 
ул. Котлярскій ч. б і вчїз до помешканя мимо 
того. що там спали люди і став розбивати шу- 
ляду в столику. Спляча в тій комнаті дівчина 
збудпла ся від етукоту і наробила крику. але 
злодій втік а: тогди, коли зачув що вже люди 
збігають ся, вискочив вікном і щез без сліду. 


Капелюхи з паперу. В Парижи появили 
ся капелюхи з паперу, цілком подібні до соломя- 
чих. Зроблені суть зі специяльного паперу, потя- 
того на кусники і зшитого потім цілком в подіб- 
ний спосіб як соломяні. ІПтивности додають дроти, 
вплетені в папер. Верх капелюха погривае верства, 
ляку, котра забезпечуе від вогкости, 


Парцеляция Зимної-води-Рудна. Краєвий | 
Союз Нреназевий має до нарцеляциї маєток 
Рудно, перша етация на шляху зелізничім 
Львів-Краків Грунти лежать при самім шляху 
зелізничім. Величина посілости около 350 
-| моргів, обіймає кліматичну стацию з лісом 
(77 морг.) 1 два хутори, один з млином і 35 |с 
морговим ставом, а другий в самій сере- 
дині села і понад тором, також зі ставом 
і саджавками Положенє цілого маєтку дуже 
романтичне. Родить ся жпто, картофля, ко- 
нюшина; продукция набілу і ярини дая 
«Львова. Морг одної землі 130—180; еївожа- 
ти 160—180; ліс 300—350 зр. Он бути 
продані також цілі комплєкви на пр. кліма- 
тичний заклад з лісом, або котрий з хуторів. 
Задлл інтензивної мідмійокої господарки 1 
задля промислового характеру, чи то цілого 
маєтку, чл то частин єго, пожадані зголошеня 
з більше промислового підмійского населеня. — 

Дирекция. 


-- Тов. „Руска Захоронка у Львові" заду- 
з дпем 15. 
шкілку дая 


тяоритя у .Тьвові 


х 

дітий від 3--б літ, В тій шкідці діти бавплиб 
ся і училиб ся, як з шкілці фреблівокій, від- 
повідно до віку, і мали би відповідну опіку. 
Однак сю шкілюу далоб ся отворити позна 
тоді, колиб зголосило ен що найменше 20 ді- 
тий. Ціпа установляєсь 5 корон місячно, плат- 
них з горп. По близші інформациї можна зго- 
лошуватись від 27 серпня зачавши, у підпи- 
саної, від год. 8 —4 віполудня. — За виділ Това- 
риства „Руска Захоронка“ у Львові. О. уча: 
ковска, ул. Сапіги, ч. 5. 


— Вписи учеників до станаславівокої учи- 
тельокої семинариї, полученої з польокою і 
рускою школою вправ, будуть відбувати ся 
в сїм році в ось такім порядку: На пригото- 
вляючий курс 1 І. рік семинариї а такох ідля 
обох шкіл вправ, будуть відбузати ся впяси 
дня 30 серпня, від 8--12 год. рано і від 2--б 
по полудни, 1 дня 31 серпня від 9—12 години 
рано. -- Вписи на 1., ПІ. 1 ГУ. рію семивариї 
відбудуть ся дтя 1. 1 2. вересня, від 8--8 ра- 
но, 1 від 8—4 год. по полудни. Бромі учени- 
ків, які ходили до тутешного заведеня минув- 
шого року, не прийме дирекция ніяких ин- 
ших кандидатів, по причині недостачі місця. 


— Фреквенцня на австрийских унїверси- 
тетах. Дневник розпоряджень міністра віро- 
ісповідань 1 просьвіти оголошує зіставленє 
фреквенциї на аветрийских унївереятетах в 
літнім півроці 1902 року. Загалом на веїх ось- 
ми універеитетах було записаних 16.581 елу- 
хачів. З того числа припадало 1188 на тео- 
|льогічний виділ, 8658 на правничий, 2470 на 
| медичний і 4318 на фільософічний. Ту почи- 
слоно взе звичайних 1 надзвачайнах слухачів 
і гозштантів. З женщин було записаних на 
правничий вилїл 29 (веї в Грацу), на медпя- 
ний 11 (2 в Празі 1 9 в Кракові), на фільосо- 
фічний 327 с слухачок і госпітанток. На львів- 
кім універгятетї було в дни 81 мая с.р. 146 
слухачів теольогії, 1009 правнихів, 90 медиків 
і 895 фільософів. На краківокім уніаерситеіт 
114 слухачів теольогії, 681 прав, 189 медицини 
1 611 фільософії. На черновецкім університеті : 
36 теольогів, 371 правників, 111 студентів фі- 
льософи. 


Оригінальні памятки на черновецкім 
ратуши. З вежі черновецкого ратуша здоймлено 
задля направи будинку орла, що був уміще- 
ний на самім вершку. Орел той епочивав на 
великій кули, сотрій містили ся отої ориті- 


| в 
= памятки: Дуже брудна і емердяча во- 


2 


да ще з 1543 р. коли то скінчено будову ра- 
туша. У воді знайдено старі срібні і мідяні 
гроші та один дукат, а наконець зелізну ко- 
робку, в котрій був схований документ. Пись- 
мо на тім документі було зовоїм стерте і не 
можна було єго нідчитати. 


Т один криє розійшов ся, один з вісьмох 


вої почали скакати, тручати ся і утікаючи 
тиснути ся до дверий. Стільці перевертали ос 
мужчини перевертали жінок і бігли через них. 
В двох хвилях був цілий простір порожний, ; 


а стл З борщем стояв опущений перед очима | перед сходом сонця. 


остовпідого Вальтера Шнаффса. 


примкну ли ел, гадни ровлеті лась; свою тяхку 
різних голосів зложений крик перестраху. А ‚голову поле на злоњених но столі руках 1 вистогнав : 


і поволи тратив фастіз 1 обета- 


вин.. 


сьві домість 


Занадто й місяць осьвічував слабо небо 
(пад деревами парку. Се була година холоду 
Численні німі постати 
онували ся сюди й туди і знов засьвітив в сьві- 


По короткім вагованю скочив він до кім- | тлї місяця сталевий іппиль шелома. 


нати 1 приступив до тарелів. «Лютий голод 


мучив єго дрощами як пропасниця, а все тами |в темряві. 


страх єго ще пофтримував, ослаблював єго! 
волю. Він слухав. Цілий дім неначе дрожав, 


двері тріекали, скорі кроки розлягали ся. Він, 
слухав з напруженою увагою і чув помішаний | 
шелест і глухий лоскіт, так, як би саме коло горстка мужчин і прямуючи дальше, перевер- |Б 
або |тала все по. дорозі, 

[аж дістала ся до замку. В мить скочило біль- 


муру падали на землю тязкі предмети, 
як би з першого поверха скакали люди. 


Виразно відбивала ея сильветка замку 
«Таш два вікна в партері сьвіти- 
ли ея. 
Нагле загомонїв голос: 
те! До атаку діти!» 
в одній хвилі 


«Вперед! Даль- 
заняла вікна 1 двері 


що етояло на перешкоді, | 


ше як патьдесять жовнірів, уоружених від 
шина залягла просторий замок. стіп до голови, до кухні, в котрій Вальтер 
Вальтер Шнаффе сїв перед нетиканим } Шнаффе спав сном праведних, звернули в єго 
тарелем 1 почав їсти. Він їв повною ложкою, | грудь пцятьдесять набитих рушниць, кинули 
неначеб бояв ся, щоби єму не перервали, заки|єго на землю, почали потручувати, аж врешті 
він добре наїсть ся. Цілі кусні мяса впадали |вхоїпили і звязали єго за руки і ноги. 
в єго рот, неначе в відчинені ворота; часами! Він ще не прийшов на стілько до себе, 
він задержував ся, щоб не допустити до не- | щоби те все зрозуміти, і дпхав тяжко, бив до- 
милого припадку, брав збанок з овочевим ою себе руками, цілком непритомний зі 
ном і помагав сильним ликом до проковтуваня | Істраху. 
Поїв всі таралі, випив всі збанки і фляш- Нагле приступив до него статний мужчи- 


За хвилю нагле все втихло і гробова не 


ки. Опісля. майже непритомний з насиченя,!на, украшений золотом і по воєнному вигля- 
розіпяв свій мундур, щоби віддихнути, а вже | даючи ; сей поставив єму ногу на живіт і 
не міг зробити ані одного кроку. бго очи'єказав: „Ви є моїм полоненим, ніддайте ся!“ 


Вальтер зрозумів лиш елово „полонений“ 
„Так, так так!“ 

Побідники піднесли єго, посадили на крі- 
сло, та сопучи як дьокомбтива, приглядали ся 
[7 з цікавостию. Богато з них посідало 6061 — 
з умученя не могли вже витримати. 

Але він усьміхав ся, певний того, що він 
вже врешті полонений. 

В компату вступив другий офіцир і ска- 
зав: „Пане полковнику неприятель утікає, 
кількох здаєть ся ранених. Ми є панами замку“. 

Тугий полководець обтер чоло і кликнув 
з Побіда!" 

Відтак виймив з кишені записник і запп- 
сав: „По завзятій борої мусіли Прусаки пода- 

вати ся, Рівно забрали з собою убитих і ра- 
нених, котрих число доносить до пятьдесять. 
В наших руках є кількох полонених“ 

Молодий офіцир запитав: „Які дальші при- 
казни, нане полковнику ?“ 

А полковник відповів: „Ми уступимо, 
щоби уникнути гали стрічи з кавалє- 
риєю 1 тяжкими пушками“ 

І він дав приказ рушати. 

Відділ зібрав ся отже в тїни замкових 
мурів і рушив. Вальтер Шнаффе йшов також, 
стережений шістьма жовнїрами з набитими ре- 
вольверами. 

Похід відбував ся дуже осторожно: від 
часу до часу задержували ся і зисилали напе- 
ред розслідників. 


-- Небезпечний циган. Оногди втік з ро- 
боти небезпечний арештант циган Чабан, 
ззаний також Патраком, котрий відсиджував 
в Перемишли кзру шести-місячного арешту за 
крадіж. Дня 27 с. м. мали єго увільнити з 
арешту, але заразом і відставити угорским 
властям, позаяк єго підозрівають на Угорщи- 
ні о якесь убийство. Чабан зміркував на що 
заносять ся і оногди, коли був занятий при 
громадженю сіна, втік і пропав без сліду. За 
ним вислано погоню. 


-- Нелюдский батько. В ческім Люмирові 
жиє возьний Антін Патак звістний пяниця. 
Оногди оба єго сини, один хлопчина 8 літ, а 
другий 11, вернули вечером трохи пізнійше, 
як він то їм позволив, а тогди постановив він 
їх укарати. На другий день рано дав кождому 
по 50 тростинок на голе тіло, відтак звязав 
обох міцними шнурками плечима до себе та 
привязав до машини від шитя. Відтак змусив 
їх зїсти селедця без хліба, замкнув хату і пі- 
шов. Бідні діти мучили ся так через цілий | 
день аж вечером коли вже дуже ослабали за- 
чали кричати і кликати на поміч. Сусіди ви- 
важили двері, увільнили дітий від муки. Коли 
їх розвязано, не могли стояти на ногах і їх 
треба було відвезти до шпиталю. Петак не 
зюме з жінкою, бо так збиткував ся над нею, 
що она мусіла єго покинути. 


У 


-- Вовком роздерті. Боло Інстербурга в 
Прусах стала ся така подія: Два хлопці, один 
10-лїтний, а другий 18-лїтний пасли коло Буль- 
мен під лісом череду овець. Нараз вибіг з лі 
са вовк і кпнув ея на вівці. Відважні хлопці 
Взились відганяти вовка палицями, а тогди 
він кинув ся на них і роздер обох. 


тачки 


гола лурюе шанз аншиси ФО ГО 


К » 
ТЕЛСГРА МИ. 

Берлин 23 серпня, [оса] Аплеісег доносить, 
що міністер війни Гослєр має векорі подати 
Ся до диміснї зараз по сегорічних маневрах. 
Наслідипком 

Гага 22 
 Виїхимв вчера 

Льондон - 
Що в падолисті сего року відвідає цісар Віль-| 


єго має стати ген. Будде. 


серпня. Генерал Бота з женею 


по полудни до Брукселі. 
22 


А4 


серпня | Райу Май доносить 


Гельм П англійокого короля в місценостя Зенд- 
рімтем. 
Градець 22 серпня. Вчера пополудни лю- 


Тила ся в цілім краю страшенна буря. Місця- 
алаан сааса 
З ранною зорею надійшов похід пе- 
ред префектуру міста Ля Рош Ойсель, котро- 
То хоробра горожаньска залога довершила сего 
Воєнного чину. 
Несупокійне, заворушене населенє вже че- 
| Кало на воїнів. Коли побачили шелом полоне- 
Мого, всі страшно закрачали. УКинкл підноси- 
чи руки до неба, старі баби плакали; якийсь 
Старий дідусь кинув на полоненого свою пали- 


цю і пустив з носа кров одному з єго ето- 
Боскі, 


Полковник пробурмотів: „Стережіть без- 
 Чеченьства полоненого“. 

Врешті прийшов похід перед ратуш. Вяз- 
Нацю отворили 1 вкинули в неї Вальтера 
наффсз, розвязавши єму руки. 

Дві сотні уоруженого чоловіка етерегли 
нку. 

Але Шнаффе почав мимо болів жолудко- 
гуляти і скакати, махав немов боженілі- 
руками й ногами так довго, поки умуче- 
не впав на землю. 

Він був полонений! У ратований! 

Так відібрано замок Шампінє неприяте- 
"ФВИ, що держав ся в нім ледви шість годин. 
Полковнил Ратіє, суконник, той що про- 
у борбі над горожаньскою гвардиєю мі- 
Ля Рош Ойсель, дістав відзнаку. 


іх 
вий 


ми були хмароломи і варобили величезної 


шкоди. Погябло в наслідок повений богато 


людий. 


о 


9 о 


м 


Берлин 22 серпня. З нагоди заповіджено- 
го приїзду італіяньского короля зарядила по- 


ліция незвичайні средства остороясноети. 


лан 


е. 


а Д 


— Двнжиму азбуку, або прилад до образо- 
вого представленя початкової науки чиганя і пи- 
саня, видану через п. Гр. Б.лія до ужитку в шко- 
лах народних, набути можна в краєвій витвір- 
чо-гандлевій Спілці приборів шкіль- 
них у Львові, ул. Паньска ч. 2] по зниженій ці- 
ні 8 К за комилет. 


Купуйте від Християн! 


Вн. Панове господарі! Коли хто з вас по- 
требує млинка доброго до чищеня збіжа, то тепер 
найвиеший час уже замовляти підчас засївів ози- 
мини. Млинки мого виробу „Новий Модель“ суть | 
так добрі і прастичні для наших господарів, що 
перевпсшають всякі инші своею добротою і деше- 
воєтию. Такий добрий млишок повинен мати кож- 
дий господар. Ціна доброго млпика о 6 ситах 
95 ар. (50 К); сильнійший о 8 ситах 30 зр. (60 К). 
Січкарні почавши від 26 зр., раза і плуги до ора- 
ня почавши від 12 зр. і висше. Численні подяки 
можу предложити. Дінники висплаю даром 
і оплатно кождому, прошу лиш задати кар- 
тою кореспонденцийною. О ласкаві замовленя про- 
шу адресувати: 
іван Плейза 


Турка коло Коломиї. 


-- „Краєвий боюз кредитовий" видав для 
руских товариств кредитових потрібні друка 
і продає їх по отепх цінах: 

1. Книга довжників .. . аркуш по 10 сот. 


9. Замкненя місячні . 2 аркуш , 8 , 
3. Інвентар довжників . аркуш . 5 , 
о 5 вкладників г 5 а 
5. е удішв 3. Д феї 55 «г 
6. Книга головна .... я 1095 
о ав. ліквідацийна . Е о 
оо. вкладок піадничих , О 
О уділів члепьских , гуни ЦО З 
10. Реєстр членів ..... б ра ПО 


Купувати і замовляти наделить в „Ї&ра 
євім Союзі кредитовім" у .Тьвові, Ринок ч. і! 
І. поверх. 


ЖЕТВ 


Видалня 
Руского педагогічного Товариства. 


у «Львові, ул. сьв. Софії ч. 9а). 


Осризкові зидан, 


*3ьвіринець 20 сот. "Гостинець 20 сот 
жЗабавки 20 сот. "Менажерия 20 сот. #Каіточка 
40) сот. "Віночок 40 сот. "Забавкв для дітий 
80 е. "Нашим дітям ч. І. 20 с. "Нашим дітям 
ч. П. 80 с. * Дїгочі впгадки ч. Ї. 60 е. З Діточі 
вигадки ч. П. 60 е. *Наші зьвірята 80 е. 
"Казки народні ч. 1 1 2 по 50 е, разом опр. 
1 К. 30 с. *Казкы Андерсена ч. 1, 2, 8, 4, 5 
по 50 с. разом опр. 2 К. 96 е. "Байка Брян- 
чанінова 30 е. "Робівзон Чайченка 80 сот., 
опр. 1 Е. 10 сот. *Мірон: Пригоди Дон 
Кіхота (друге видане) 80 с. опр. 1 К. 10 е 
«Байки братів Ірімів 50 с. Дітвора 1 кор. 
Зьвірята домашні 50 с. Приятелі дітий 1 кор. 
20 с. Ах яке хороше 2 кор. Для розривки 1 
кор. 20 сот. *Гете-Фравко: Лис Микита 
(трете цілком змінене видане) 1 кор. опр. 1 
кор. 30 сот. 


вістках до шкіл виділових, а ,Огород шкіль- 
ний" поручений до бібліотек шкільних. 


Виданя без образгсів. 


я"Молитвеннки народний 30 сот. в полотно 
оправленнӣ по 4 сот. Др. Л. Кельнер: Коротка 
істория педагог 60 с. *Китиця желань 2. роз 
тирене виданє 40 е. Читанка ч. І. ПІ. ГУ. 
опр. по 40, без оправи по 20 с. "ів. Левицкий: 
Попались. Різдвяні сцени 20 с. "Вол. Шухевич : 
Запяски школяря 40 сот. *Тғрас Шевченко : 
Кобзар для дітий 30 е. Гордієнко: Картагинці 
і Римляни 20 с. "Юліх Верне: Подорож довкола 
землі 1. Кор. 20 с. опр. 1 кор. 50 е. Др. Мих. 
Пачовский : Замітки до науки рускої мови 60 
с. Билини і думи 20 е. Дзвінок з р. 1894 4 
К. Др. Мандибур : Олімпія 40 с Віра Лебедова: 
Гостинець дітям 50 с. "Василь В-р. Джонатак 
Свіфт. Подорож Гулївера до великанів 50 е. 
"Мальота: Бев родиви 80 с. опр. 1 К. 10 е. 
яд, Глодзїньский: Огород шкільний 1 К. 20 с 
Сальо: Непое, учебник для ПІ клиси гімняз 
1 5. 30 с. Жокитечієс, Јӧлеѓ: Ройгеспік іа 
Капоеїагуї ѕ2копеј 60 е. "А, К.: Робінзон неілю- 
строзаний 20) с. й Нижанковский : Батько 1 мати, 
двосьшів з фортепяном 20 е. *Днїпрової Чайки: 
Коза дереза 50 с. Мапа етнографічна Русн- 
України 40 е. Барановский; Приписи до іспи- 
тів 40 с. Дзвінок з р. 1895, 1897 —1900 по 4 
Е. Вол. Шухевич: Від Бескида до Андів 20 с. 
ЗІв. Франко: Абу Каземов! Капці 40 с. Дзвінок 
з р. 1901 6 К. Остап Макарушка: Короткий 
огляд руско укр. письменьства 30 с. "ЗТ. Шев- 
ченко: Кобзар 2 К., опр. 2 К. 40 е., в пол. 7 
1. 70 с. "Ів. Франко: Коли ще зьвірі говорили, 
казки для дітий 80 с. опр. 1 К. 10 е Віза 
Лебедова: Малі герої 50 с. опр. 70 е. "Їв. 
Спілка: На чужині 40 е. спр. 94 с. Стефан 
Пятка: Дарунок для дітий 40 с. опр 60 е. 
*0повіданя для дітий 40 с., опр. 54 е. "Мих. 
Коцюбиньский: Оповіданя 40 с. опр. 54 с 
“Олекса Катренко: Оповіданя 40 е., опр. 5% є. 
Василь В-р: Подорож до краю Лілїпутів 50 с., 
опр. 64 с. *Л Кримский : Переклади 40 е., опт. 
51 е. Картки з істориї Руси-України. 40 є. "Д. 
Н. Мамина-Сибіряка: | Дптячі оповіданя 30 е., 
опр. 44 с. ЗА. Пуњкін: Байни 80 е. "Марко 
Вовчок: оповіданя І. чаєть 30 е; опр. 11 е. 
"МартаБорецка : істор. оповід. 40 е., опр. 60 е. 
"Ковалів Стефан: На прічках, оповід. 30 еот., 
опр. 44 сот. "Др. Мих. Пачовский: Народні 
Думи з поясненями, І. ч. 40 с. опр. 60 сот. 
ЗГр. Л. Толстой Казки 20 с. опр. 54 е. "Пов 
ми 0 Кониського: 30 с., опр. 41 с. *Покаранљ 
Лож, комедийка Бучальскої 20 с. опр. 34 е. 
Оповіданя М. Вовчка. 1. ч. Інститутка 40 е., 
опр. 60 с. * Дивні пригоди Комаха Сангвіна, 
І. част. 20 е., опр. 70 с. "Перша китичка для 
малих дівчат, Е. Ярошинрекої 20 с. Малий 
сьпіваник 20 сот. *Клявдия Лукашевич : Серед 
цьвітів, комедия в 2 діях 16 с. опр. 80 сот. 
*Друга китичка для малих дівчат, Е. Яро- 
шиньскої 20 с., обі опр. 54 с. Шекспір в повіст- 
ках 30 е., опр. 60 е. Дві могилі, Королевекого 
13 с. опр. 82 с. Англіпогі казки, 24 е., опр. 38 
с. *Леонїіда Глібова: Байка 10 е. "В. Чайченко: 
Олеся; Комар; Два оповіданя по 10 е., Дума 
про княгиню Кобзаря 10 с. Дніпрової Чайки, 
Назка про сонце та єго сина; Писанка по. 10 
с. Учитель на р. 1890—1900 по 2 К. з р. 1901 
по 4 Кор. 


Книжки, назначені зьзіздкою, апробовані 
Радою шкільною на нагороди пильности до 
шкіл народних, Їнотитутка і Шекепір в по- 


Замовляти можна в товаристві педагогіч- 
нім у «Львові ул. сьв. Софії ч. 9 а, в книгарні 
Наукового Товариства імени Шевченка, ул. 
Чарнецкого ч. 26. і в кпигарні Інституту 
Ставропигійского ул. Руска ч. 8. 


Хто купує кипжки на суму 10 К івиеше 
в самім товарпетрі, дістає 10°, рабату. Виданя 
ілюстровані ч. 96—100 продає ся без рабату, 


Книжки висилає ся за готівку або за 
поелїплатою. 


При замовленях треба дочислити оплату 
почтову. 


За редакцию відповідає: Адам Креховецкий 


ЗК АКАК | ооо | РААК) 


Цінники зелїзнкх знарядів торговлї Александра Копача в Стру- 


ятвнї вижнім почта 


Коси із англійскої твердої стали, по- 
двійного гарту, знамениті, з тонким полотном, 
дуже легкі, добре косять гірску траву. Кто 
вамовить 5 кільограмів кіс, получить даром 
юдну косу і один камінь до остреня. Родим- 
пі! Косїть моїми косами, то найлучші в сьві- 
ті; косячи ними, заощадите і труд і здоро- 
вія. Не дайтесь обдуряти жидам і їх аген- 
там: 50 жидівских кос не стоїть одної ғ&н- 
глійскої ! 

Довгота кое в центиметрах: 

65 70 75 80 85 90 95 100 

За одну штуку з каменем; 
К. 2:10, 2:20, 2:30, 2:40, 2:60, 2:80, 8:00, 8:20 
на пяти-кільеву посилку іде штук 


16 15 14 18 13 18 12 18 


ФОзубренні серпи із англїйскої стали, 
дуже добре жнуть збіже і легко перетина- 
зть, Так, що не чути їх в руках, Кто за- 
мовить 20 штук, получить 2 даром. Ціна, 
за один серп 60 гел. -- Англїйекі брит- 
ви з тонким полотном із найлучшої стали. 
За 835 мінут можна обголити в 30 найтвердій- 
ших бород. Одна бритва по З і 1 корони. 


Долина ай Стрий. 


Бельгійскі камені до бритв по 1 кор. і по 
3 кор. Мотики (сапи) до бараболь, кукурузи 
і всякої ярини, із найтвердійшої англійскої | 
стали, не загинають ся навіть в найтвердій ! 
шій земли, штука 1 К. Брусики до оетреня 
кос по 50 гел. Маю также на складі 
кишеневі дуже добрі годивинкн Роскои- 
фи, такі, яких употребляють на жел. до |52 
рогах і продаю їх по 20 кор. а квараддию 2 
даю на 10 літ. — Продаю также Рускій М 
лен „із Парнави". Він виростає на 140 пм., | ни! 
удав ея на кождім грунті по конюшині, по 
коноплях і на житних стернях. Можна его 
мочити або стелити, Дав прядиво біле як ба- 
вовна. Літра насїня копітув 40 гол. Менше 
від пять кільогр. не висилав ся На 5 кі- 
льо іде 9 літрів. 


2 


в/в 


РА 


Б жа 


На всяке замовлене треба прислати 7 К 
задатку, бо иначе ие випіле ся. Пайлучше 
посилати гроші переказами і на них замо- 
вляти, щоби не тратити грошей на письма 
і карти. Адрес! Александер Копач в Стру: 
тині вижнім, почта Долина коло Стрия |; 
в Галичині. 


і 
і 


ва. 


аја пра 


Дуже величавий 
образ комнатний 


предетавляючий 


„ПРИЧАСТЄ“ 


мальований артистом Єзереким 
в природних красках. 
Величина образа 55.65 птм. 


Ліна образа 6 корон разом 
в почтовою пересилкою. 


Набути можна у 


Антона Хойнацкого 


Львів, ул. Руска ч. 3. 


| - З руна еи ч 
а 


1. їх. кахвериі 


Єташй ргіх 


ЕНХ ВИСТЯРваг 


лотий жераль в 


іійвисіа віденеа на вагаль- 


го ЗМО ИЕГЕ ЕБ РЕ 
Головний єклад у Відни, У), Мерравве 


| 
| 
| 
Товариство для торговлі і складів чаю 


в Антверпії 1894 р. ' 
Цінники 


з Парики, | 


7 


в. 


| ОБРАЗИ 


СЬВЯТИХ | 


Ванне для родин і шкіл! 


Вечеря Господня Леохарда да Вінчі 
рит. ва міди величини 44х80 цм. 


Сикетиньска Мадонна р ч вели- 
чини 41,31 цм. - ер В 


Мепорочне початив М, ли величини 
42х82 цм. и. й А 


Христос при кирници з бакарне 
Караччіого величини 371/, «68 цм. 


Ессе Ното віда Гемі вел. 1958439 цм. 
Храстос а нн а те вели- 
чияи 52Х.36 п й ЕШ: 


Веї ті образи (штихи) навелених славних 


12 вр. 
зр. 
вр. 


зр 
5 вр. 


4 зр, 


малярів 


нові, надають ся дуже добре до шкіл і суть о 509/, 


дешезлі як в торговлях образами, 
лише за цооліплатою вже оФранковані. 
у М. Кучабіньского 


Ў Львів, 
мана ч. 9, 
пренумерату і 


граничних. 


в Штокгольмі 1897 р 


Жіїни » пороках за одлу коробку росийскої ваги (1 еунт. рос. == 410 грам.) 
Інсерати Бага Чай з 
нечкия в Му. б 1 8 8 34 4 5 Т7 8 Цейм ану 

П ОАЕ АН таа фунт, ро2. » 

Е и РИНЕ п одинока  богято 
(„оповіщеня приватні“) до | 
„Газети Львівскої“, „Народної 1, |15:20111:—110°— 9---| 8:20] 7:60 
Часописи" і веїх инших часо- 
писий принимав виключно лиш 1. 7:60) 550] 5'--| 50 4-10; 8:30 
ново отворена „Агенция днев- ) 
виків і оголошень“ в пасажу бА 2:80) 875) 2:55) 2:25 2-05 1 
Гавсмана ч. 9. Агенция ся 
принимав також пренумерату | 1 = |р р рО "95-085 — "78| — 651-55) — 85 | | 


на всі дневники краєві 
і заграничні. 


ИТТ ДР 


х оьацанаєньєчь сам ло та дсц лечу, 


СТЕЛЛЯ 


найновійший інструмент сальоновий птвайдарекий, 
без гачиків в ріжних величинах. Продає боболевекий годинникар у Львові, 
площа Марийска (готель француский). 


З друкарні В. Ловиньского -- під зарядом В. І. Вебера. (Телефона число 569). 


стових марках. 


самограй, 


Висилають ся 
Замовляти 
Львів, ул. Чарнецкого. 


Генция дневників 
Ст. Соколонского 
Пасаж Гавс- 
— принимав 
оголошепя до 
всїх дневників краєвих і за- 
В тій агенції на- 


я п и го 
Ту г: 4 у ХОДИТЬ ся тако головний 
Братів НК. А Ц. Попов У москві. склад 1 експедиция „Варшав- 
н ского Тиждневника ілюстро- 
уриі доєтавці Азетро-Ўторщини. Доставці Двора зароко-Госийского ваного“. До „Народної Часо- 
Надлорні доставцї кор. Вел. королїв: Грециї, Швециї і Норвегії, Бельгії і Румунії. пиеих і „Гәзети Львівокої" 
1892.1 може принимати оголошеня 

з р. Я або, Стапа ргіх і Золотий медаль зиялючно лиш та агенция. 

майвнопіа відввака на зиєтанві нейвиспів відзнака на вистав) 


„РОТОВААЕІЗОНЕ МІТТНЕИ ВХВЕМ“ 


ілюстровава 
часопись для аматорів Фото» 
грасії, виходить два рази не 
місяць. Передплата чвертьріче 
но (6 вошитів) 3 марки 75 
Фениг. Нередилату можна пе» 
ресилати в аветрийоких ли» 


Адреса: 


Іасвючцебпапін (и. Ѕеһтійб 
Зегіп М. 85 Ініло 


КЮХВО 


ноти металеві 


зувіхавве 27- 


офі ф 4 


зви Га 


5 
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